Z żalem i smutiliem zawiadamiamy, ie w dniu @ kwietnia 1983 r. zmarł w widtu 58 jat nasz zasłużony 
wielgietni precownik + 


iai. MARIAN 


ENDLER 


KIEROWNIK DZIAŁU ELEKTRONICZNEGO ZAKŁADU DOSWIADCZALNEGO APARATURY NAUKOWEJ 
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, WYBITNY SPECJALISTA 
Z DZIEDZINY BUDOWY APARATURY ELEKTRONICZNEJ, WSPÓŁAUTOR WIELU NOWOCZESNYCH 
URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH W NAJWIĘKSZYCH OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH KRAJU, WSPOL- 
TWÓRCA 25 PATENTÓW, ODZNACZONY ZŁOTĄ ODŹNAKĄ „ZA PRACĘ SPOŁECZNĄ DLA MIASTA 
KRAKOWA”, LAUREAT WIELU NAGRÓD PAŃSTWOWYCH | RESORTOWYCH 
CZŁONEK POLSKIEJ ZIBDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ 


W Zamrlym Wacimy wierowego praeewnika, dobrego obywatela i prawego człowieka 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 maje 1983 r. e gedz. 11-tej na cmentarzu Rakewickim 


Rekter i Senet AGH 
Dyrekcja AGH i Dyrekcja ZDAN 
POP PZPR, koledzy i współpracewnicy 


